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EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.a r.l., 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social : L-2273 Luxembourg, 8 Rue de I’Ouest 
R.C.S. Luxembourg : B1 14396 


Extrait des resolutions prises par I’Assemblee Generate Extraordinaire en date du 16 janvier 

2017 au siege social de la societe 


1 . Le siege social de la societe est transfere au 8, Rue de I’Ouest, L-2273 Luxembourg a partir du 16 
janvier 2017 


Pour extrait sincere et conforme 
EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.a r.l. 



